Dnia 29 grudnia 1981 r., zmarła opatrzona świętymi 


Sakramentami 


MARIA 


HMURA 


. NAUCZYCIELKA 


NASZA NAJDROZSZA, NAJUKOCHANSZA 
SIOSTRA I CIOCIA 


Cziowiek wielkiego serca i szlachetnosci. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłej odpra- 

wione zostanie w czwartek 7. I. 1982 r. o godz. 12 

w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym na- 

stąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spo- 

czynku, o czym zawiadamiają pogrążone w głębokim 
smutku i żalu: 


SIOSTRA I SIOSTRZENICA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


